CAMPEONATO INGLÊS - 2021/2022 


Wolverhampton 
Wanderers 


18/08/2021 às 08:30 
A Dorren Engiano 
Q motineu Stadium (Wolverhompton) 


5º RODADA 


O) 


Brentford 


José sá 


«3 Ivan Toney (pênalti) 


X Ivan Toney (gol anulado) 
«&'Bryan Mbeumo 


Romain Saiss 


DD Rico Henry 


Rúben Neves 


% Shandon Baptiste 
15 shandon Baptiste 
% Pontus Jansson 


DD Frank Onyeka 


Conor Coady 


Wolverhampton Wanderers 
62 


515 


Wolverhampton Wanderers 


1.José Sá 
16. Conor Coady (o & 
23, Max Kilman 
4 27, Romain Saiss & 
45, Fernando Marçal 
8 Rúben Neves & 
4 22, Nélson Sem 
28. João Moutinho 
9, Raúl Jiménez 
11, Francisco Trincão 
37. Adama Traoré 


21. John Ruddy 
2. Ki-Jana Hoever 
3 Rayan Ait Nourni 
14.Y. Mosquera 
15. Willy Boly 
110. Daniel Podence 
32. Leander Dendoncker 
117. Fábio Silva 
1/26. Hee Chan Hwang 


La Estatísticas 
Brentford 
Posse de bola (%) 38 
Total de passes 316 
Passes corretos (%) 
Total de chutes 
Chutes no go! 
Escanteios 


Faltas cometidas 


dB Escalações 
Brentford 


1. David Raya 
s. Ethan Pinnock 
4 18. Pontus Jansson (o & 
20. Kristoffer Ajer 
13. Rico Henry & 
6. Christian Norgaard 
47. Sergi Canos 
26. Shandon Baptiste 9 
27. Vitaly Janelt 
17. Ivan Toney «a 
19. Bryan Mbeumo 


Banco de Reservas 


40, Álvaro Fernández 
2, Dominic Thompson 
122.Zanka 
1/30. Mads Roerslev Rasmussen 

8. Mathias Jensen 
1. Yoane Wissa 

tis. Frank Onyeka & 
9. Marcus Forss 

14. Saman Ghoddos 





